Karol Trzesiński 


starszy rewident c. k. kolei państwowych 


przeżywszy lat 50, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 18. maja 1914 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 12 przy ulicy Lubicz na dworzec kolejowy w celu 
przewiezienia zwłok do Bochni nastąpi we środę dnia 20. b. m. o godzinie Io. przed południem. 
Pogrzeb w Bochni odbędzie się tego samego dnia o godz. 5. po poł. na który-to smutny obrzęd 
stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 22. b. m. o godzinie g. rano w kościele parafialnym w Bochni. 


Zaktad pogrzebowy ,,Concerdia Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Örukarnia Związkowa w Krakowie. 


